











BASF HiFi-Mini-Komponenten 


Technische Daten 





BASF D 6500 HiFi-Tuner 


FM-Bereich 
Wellenbereich 
Eingangsempfindlichkeit 
Mono 

(26 dB S/N an 752) 
Stereo 

(46 dB S/N an 75 Q) 
Klirrfaktor 
Geräuschspannungs- 
abstand Mono 

Stereo 

Frequenzgang 
Splegelfrequenz- 
unterdräckung 
ZF-Unterdriickung 
Gleichwellenselektion 
AM-Unterdriickung 
Trennscharfe + 300 kHz 
Trennschärfe + 400 kHz 
AM-Bereich 
Kanaltrennung 
Wellenbereich 
Eingangsempfindlichkeit 
(20 dB S/N) 
Gerauschspannungs- 
abstand 

Klirrfaktor 
Spiegelfrequenz- 
unterdrückung 
Trennschärfe 
ZF-Unterdrückung 
410's 

24 Transistoren 

BLED's 

4-stelliges LED Display 
Netzspannung 
Leistungsaufnahme 
Maße: (BxHxT) 
Gewicht 


87,5-108 MHz 


104 V 


381 V 
0,3% 


65dB 

60dB ngs 

30-1500 Hz ( dB) 
-15 

45 dB 

85dB 

2dB 

50dB 

55dB 

70dB 


43 dB (bei 1 kHz) 
515-1605 kHz 


60uV 


40dB 
1,2% 


40dB 
30 dB (+ 9 kHz) 
35dB 


220 V -/50-60 Hz 
8 Watt 

210x71x 174 mm 
2kg 


BAS" hifi 





Geräte 








BASF D 6535 HiFi-Stereo-Deck 

(Frontloader) 

Typ Stereo-Kassettengerat mit 
eingebautem Dolby-NR- 
System 

Frequenzgang Fez0, (Eisenoxid) 
25- 14.000 Hz 
CrO; (Chromdioxid) 
25-1600 Hz 

Geräusch- Fe,0; (Eisenoxid) 


spannungsabstand mit Dolby 60 dB 
CrO; (Chromdioxid) 
mit Dolby 62 dB 


Gleichlauf- 

Schwankungen = 0,2% (DIN) 

Vormagnetisie- 

rungsfrequenz 85 kHz 

Tonkopt Hard Permalloy 

Eingänge Mic 2x 6,3 mm koaxial 
Linein 2x Cinch 

Ausgang Line out 2x Cinch 

Bestückung 51C's, 17 Transistoren, 


7 Dioden 11 LED's 


Stromversorgung Wechselstrom ~ 220 V. 


50/60 Hz 
Leistungsaufnahme 10W 
Maße (BxHxT) 210 x73 x 228mm 
Gewicht 2,7kg 


BASF D 6510 HiFi-Vorverstárker 


Geräusch- 
spannungsabstand Phono 7548 
AUX 80dB 
Tuner 80dB 
Tape 90dB 
Klirrfaktor 0,1% (20-20000 Hz) 
Frequenzgang 20-20000 Hz 
(+ 0.5 dB) 
Höhenregler + 1048 (10 kHz) 
Tiefenregler + 10 dB (200 Hz) 
Rumpelfilter 
(30 Hz/— 3 dB) 12dB/Oct 
Eingangsempfindlich- 
keit (47 k Q) Phono 2,5 mV 
AUX 120 mV 
Tuner 120 mV 
Tape in 100 mV 
Ausgangspegel 600 mV/47 KA 
Netzanschluß 220 V -/50-60 Hz 
Leistungsaufnahme 6W 
71C's 
4 Transistoren 
17 Dioden 
4LED's 
Maße (BxHxT) 210x71x 174mm 
Gewicht 16kg 





BASF D 6530 HiFi-Endverstarker 


Nennausgangsleistung 
Musikleistung 
Sinusleistung bei 1 KHz 
und 1% Klirrfaktor 
Klirrtaktor bei 
Nennausgangsleistung 
Frequenzgang 


Geráusch- 
spannungsabstand 
Dämpfungsfaktor (1 kHz) 
Maße (BxHxT) 
Gewicht 


2x30W (and 0) 
2x42W (an4 9) 


2x35W(an4 9) 


0,1% 
10 Hz-50 kHz 
(+ 1dB) 


80dB 

45 (bei 4 Q) 
210x71x208 mm 
3,7 kg 


BASF 8335 HiFi-Lautsprecher-Box 


Nennbelastbarkeit 
Musikbelastbarkeit 
Anzahl der Wege 
Frequenzgang 
Ubergangsfrequenz 
Impedanz 

Maße (Bx H x T) 
Gewicht 
Geháuseaustúhrung 


35W 

50W 

2 

35-20000 Hz 
4000 Hz 

40hm 

120 x 187 x 150 mm 

29kg 

schwarz 


Technische Änderungen vorbehalten 





Ihr Fachhandler 








